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PARTIIIIrrigationDepartment 


ജലസേചനവുംഭരണവുംചീഫ്എഞ്ചിനീയറുടെനടപടിക്രമം 

(ഹാജർ:കെ.എച്ച്.ഷംസുദീൻ)വിഷയം:-ജലസേചനവകുപ്പിലെമെക്കാനിക്കൽവിഭാഗംഒന്നാംഗ്രേഡ്ഓവർസീയർമാരുടെ1-1-2009മുതൽ31-12-2015 

വരെയുള്ളതാൽക്കാലികമുൻഗണനാപട്ടിക-സംബന്ധിച്ച്.പരാമർശം:-(1)29-6-2012-ലെഈകാര്യാലയത്തിലെഉത്തരവ്നമ്പർഐസി2-17819/15. 

(2)20-7-2019-ലെഈകാര്യാലയത്തിലെഉത്തരവ്നമ്പർഐസി2-17819/15.(3)22-5-2019-ലെനം.09/ഡി.പി.സി./എം.18/2019നമ്പർകത്ത്. 

ഉത്തരവ്നമ്പർഐ.സി.2-17819/2015തീയതി7-11-2019.ജലസേചനവകുപ്പിലെമെക്കാനിക്കൽവിഭാഗംഒന്നാംഗ്രേഡ്ഓവർസീയർമാരുടെ1-1-2009മുതൽ31-12-2015വരെയുള്ളഅന്തിമമുൻഗണനാപട്ടികപരാമർശംരണ്ട്പ്രകാരംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 

പരാമർശംമൂന്ന്കേരളപബ്ലിക്സർവ്വീസ്കമ്മീഷന്റെകത്ത്പ്രകാരം1-1-2009മുതൽ31-12-2015വരെയുള്ളമെക്കാനിക്കൽഒന്നാംഗ്രേഡ്ഓവർസീയർമാരുടെഅന്തിമമുൻഗണനാപട്ടികയോഗ്യതാഅടിസ്ഥാനത്തിൽDiplomaHolders-Appendix-Aഎന്നുംCertificateHolders-Appendix-Bഎന്നുംവേർതിരിച്ച്താത്കാലികമുൻഗണനാപട്ടികപ്രസിദ്ധീകരിച്ച്ഉത്തരവാകുന്നു. 

ടിപട്ടികവകുപ്പിന്റെഔദ്യോഗികവെബ്സൈറ്റായwww.irrgn.kerala.gov.in-ലുംകേരളഗസറ്റിലുംലഭ്യമാണ്.ടിപട്ടികസംബന്ധിച്ച്ആക്ഷേപമോപരാതിയോഉള്ളവർഅപ്പീൽഫോമിൽവസ്തുതതെളിയിക്കുന്നതിന്ആവശ്യമായരേഖകളുടെപകർപ്പ്സഹിതംഅപ്പീൽസമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ടിപട്ടികപ്രസിദ്ധീകരിച്ച്15ദിവസംവരെയാണ്അപ്പീൽസമർപ്പിക്കേണ്ടകാലാവധി.അപ്പീലുകൾലഭിക്കാത്തപക്ഷംടിപട്ടികഅന്തിമമായിപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.ചീഫ്എഞ്ചിനീയറുടെകാര്യാലയം, 

(ഒപ്പ്)തിരുവനന്തപുരം. 

ചീഫ്എഞ്ചിനീയർ. 


Gaz.No.49/2019/DTP(Irrigation). 
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Provisional Seniority List of Ist Grade D Man (Mechanical) for the period from 1 - 1- 2009 to 31- 12 - 2015 

vide Order No. IC2- 17819 /2015 Dtd . 7 - 11 - 2019 
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Sl. 


No. 


Name 


Date of Birth 


Date of entry 

in Govt. 
Service 


Date of entry 
in Irrigation 

Dept. 


No. & Date of 
Promotion 

Order 


Educational 
Qualification 


Date of 
entry in 
Promotion 

Post 


Seniority No. 

in the 
Previous 
Catagory 


Remarks 


Appendix -A (Diploma Holders) 


1 


Mohanan , A . K . 


16 -4-1962 


16 -3- 1993 


16 -3- 1993 


SSLC , Dip . in Mech. Engg . 


7 -7 - 2010 


A10 . 35448/ 97 
Dtd . 25 -5 - 2010 , 
CE , I & A , Tvpm 


2 


Jose , C . A . 


21 - 3 - 1966 


12 - 3 - 1993 


12 - 3 - 1993 


14 -7 - 2010 


SSLC , Dip . in Mech . Engg , 
Dept. test qualified 


A10 . 35448 / 97 
Dtd . 25 -5 - 2010 , 
CE , I & A , Tvpm 


* 


3 


Vijayakumar, T. 


20 -1-1965 


25-8- 1993 


25-8- 1993 


JTSLC , Dip. in Mech . Engg, 


2 -5 - 2013 


11 


A10 .34195/ 12 
Dtd . 15 -3 -2013, 
CE , I & A , Tvpm 


KERALAGAZETTE 


4 


Shawjo Frank 


4 -6 - 1973 


25 - 1 - 1999 


25 - 1- 1999 


THSLC , Dip . in Mech . Engg . 


4 - 2 - 2015 


A10 .34195/ 12 
Dtd . 19 - 12 -2014 , 
CE , I & A , Tvpm 


( IC2- 21215 / 13 
Dtd. 25 - 10 - 2014 ) 


30 -5 -1984 


11-8-2010 


11-8- 2010 


Dip . in Mech . Engg . 


16 - 1- 2015 


2 


Muhammed 
Shereef , E . K . 


A10 .34195 / 12 
Dtd . 19 - 12 - 2014 , 
CE , I & A , Tvpm 


6 


Prasad , V . P . 


31-5-1972 


31- 1-2004 


17 -8 -2010 


23 - 1 -2015 


PDC , D ’man (Mech .) 
Dip . in Mech . Engg. 


A10 . 34195/12 
Dtd . 19 - 12 -2014 , 
CE, I& A , Tvpm 


Sreejith , S . 


31-5- 1975 


6 -8 -2007 


18 -8 - 2010 


28 - 9 -2015 


ITI Electronic , 
Mech . Dip . in 
Mech . Engg . 


A10.34195/12 
Dtd . 2 - 9- 2015 , 
CE , I & A , Tvpm 


[PARTIII 


Appendix -B (Certificate Holders ) 


10thDec.2019] 


Umeshkumar, V . 


3 - 5 - 1959 


12 - 3 - 1993 


12 -3 - 1993 


SSLC ,NTC D ’Man (Mech .) 


Rtd . 


A10 .35448 /97 
Dtd . 25 -5 - 2010 , 
CE , I& A , Tvpm 


2 


Subrahmaniyan , M . 


1-5 - 1966 


23 -6 - 1994 


23-6 - 1994 


PDC ,NTC D ’Man (Mech .) 


29 -4 - 2013 


A10 . 34195 / 12 
Dtd . 15 - 3 - 2013 , 
CE,I & A , Tvpm 


3. 


Biju T . Antony 


20 -5 - 1964 


8 - 3- 1995 


8 -3 - 1995 


PDC , NTC D ’Man (Mech .) 


29 -7 - 2013 


A10 .34195 /12 
Dtd .22- 7 -2013, 
CE , I& A , Tvpm 


Aneesh Kumar, P. G . 


1 -6 - 1977 


6 - 2- 2004 


6 -2 - 2004 


PDC , NTC D ’Man (Mech ) 


26 - 9 -2015 


A10 .34195 / 12 
Dtd . 2 - 9 - 1915 
CE , I & A , Tvpm 


Name 
corrected as 

per order 
No. IC2/4324 

8 / 18 
dtd . 27 - 12 - 2018 . 
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233 


234 


KERALAGAZETTE 


[PARTIII 


ജലസേചനവുംഭരണവുംചീഫ്എഞ്ചിനീയറുടെനടപടിക്രമം,തിരുവനന്തപുരം 


(ഹാജർ:കെ.എച്ച്.ഷംസുദീൻ) 


വിഷയം:-ജലസേചനവകുപ്പിലെമെക്കാനിക്കൽവിഭാഗംഒന്നാംഗേഡ്ഓവർസീയർമാരുടെ1-1-2009മുതൽ31-12-2015 

വരെയുള്ളഅന്തിമമുൻഗണനാപട്ടികഉത്തരവ്സംബന്ധിച്ച്. 


പരാമർശം:-(1)7-11-2019-ലെഈകാര്യാലയത്തിലെഉത്തരവ്നമ്പർഐ.സി.2-17819/15. 


(2)22-5-2019-ലെ09/ഡി.പി.സി./എം-18/19നമ്പർകത്ത്. 


ഉത്തരവ്നമ്പർഐ.സി.2/17819/2015തീയതി2-12-2019. 


ജലസേചനവകുപ്പിലെമെക്കാനിക്കൽവിഭാഗംഒന്നാംഗ്രേഡ്ഓവർസീയർമാരുടെ1-1-2009മുതൽ31-12-2015വരെയുള്ളതാത്കാലികമുൻഗണനാപട്ടിക(അപ്പൻഡിക്സ്-എ,അപ്പൻഡിക്സ്-ബി)പരാമർശംഒന്ന്പ്രകാരംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 


ഇത്സംബന്ധിച്ച്പരാതികളോ/ആക്ഷേപമോഉള്ളവർക്ക്അത്നൽകുന്നതിനായിടിപട്ടികപ്രസിദ്ധീകരിച്ച്15ദിവസംസമയപരിധിഅനുവദിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽഇതേവരെയാതൊരുപരാതികളോആക്ഷേപമോലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാകുന്നു.ആയതിനാൽനിയമത്തിനുംചട്ടങ്ങൾക്കുംവിധേയമായി1-1-2009മുതൽ31-12-2015വരെയുള്ളമെക്കാനിക്കൽവിഭാഗംഒന്നാംഗ്രേഡ്ഓവർസിയർമാരുടെമുൻഗണനാപട്ടിക(അപ്പൻഡിക്സ്-എ,അപ്പൻഡിക്സ്-ബി)അന്തിമമായിപ്രസിദ്ധീകരിച്ച്ഇതിനാൽഉത്തരവാകുന്നു. 


ഈവകുപ്പിന്റെഔദ്യോഗികവെബ്സൈറ്റിലുംകേരളഗസറ്റിലുംഇത്പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.എല്ലാഓഫീസ്മേധാവികളുംടിപട്ടികഡൗൺലോഡ്ചെയ്ത്സർക്കുലേറ്റ്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


ചീഫ്എഞ്ചിനീയറുടെകാര്യാലയം,തിരുവനന്തപുരം. 


(ഒപ്പ്)ചീഫ്എഞ്ചിനീയർ. 
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Final Seniorty List of 1st Grade D Man (Mechanical) for the period from 1-1-2009 to 31-12- 2015 Vide Order No . IC2 -17819 /2015 Dated 2 -12-2019 


10thDec.2019] 


No. and Date 


Name 


Name 


No. 


Birth 


Date of entry 

in Govt. 
in 
Service 


Date of entry 
in Irrigantion 
Department 


of 


Educational 
Qualification 


Gaz.No.49/2019/DTP(Irrigation). 


Date of 
entry in 
Promotion 

Post 


Remarks 


Seniority 
No. in the 
previous 
Category 


Birth 


Promotion 

Order 


(4) 


(5) 


(6 ) 


(9) 


( 10) 


Appendix -A (Diploma Holders ) 


1 


Mohanan , A . K . 


16 -4 - 1962 


16 -3 - 1993 


16 - 3 - 1993 


7-7-2010 


S . S .L . C , Dip . in Mechanical 
Engineering 


A10-35448/1997 
dtd . 25 -5 -2010 , 
CE , I & A , Tvpm . 


2 


Jose, C . A . 


21- 3 - 1966 


12 -3 - 1993 


12 -3 -1993 


14 -7 - 2010 


9 


S.S.L . C , Dip . in Mechanical 
Engineering, Department 
Test qualified 


A10 -35448 /1997 
dtd . 25 -5 - 2010 , 
CE, I & A , Tvpm . 
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3 


Vijayakumar, T. 


20 - 1 - 1965 


25 -8 - 1993 


25 -8 - 1993 


2 -5 - 2013 


JTSLC , Dip . in Mechanical 
Engineering 


A10 - 34195 /2012 
dtd . 15 -3 - 2013 of 
CE , I & A , Tvpm . 


IRRIGATIONDEPARTMENT 


4 


Shawjo Frank 


4 -6 -1973 


25 - 1 - 1999 


25 -1 - 1999 


4 -2-2015 


THSLC , Dip . in Mechanical 
Engineering 


A10-34195/2012 
dtd . 19 - 12 - 2014 of 
CE , I & A , Tvpm . 


( IC2-21215 / 2013 
dtd . 25 - 10 - 2014 


5 


30 - 5 - 1984 


11 -8 -2010 


11-8-2010 


16 - 1 - 2015 


Muhammed 
Shereef , E . K . 


Dip . in Mechanical 
Engineering 


A10 - 34195 /2012 
dtd . 19 - 12 -2014 of 
CE , I & A , Tvpm . 


6 


Prasad , V . P. 


31 -5 - 1972 


31- 1 - 2004 


17-8 -2010 


23-1-2015 


A10-34195/2012 
dtd . 19- 12- 2014 of 
CE , I & A , Tvpm . 


PDC., D Man (Mech .) 
Dip . in Mechanical 
Engineering 
ITI Electronics (Mech ). 
Dip . in Mechanical 
Engineering 


7 


Sreejith , S. 


31 -5 - 1975 


6 - 8 - 2007 


18 -8 - 2010 


28 -9 - 2015 


4 


A10 - 34195 /2012 
dtd . 2 - 9 - 2015 of 
CE , I & A , Tvpm . 
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1 


Umeshkumar, V. 


3-5 - 1959 


12-3 - 1993 


12 - 3 - 1993 


Rtd . 


S . S .L .C , NTC D Man 
Mechanical 


A10 -35448/1997 
dtd . 25 -5 - 2010 , 
CE , I & A , Tvpm . 


2 


Subrahmaniyan, M . 


1-5-1966 


23-6 -1994 


23-6 - 1994 


29 -4 - 2013 


PDC , NTC , D Man 
Mechanical 


A10 -34195 /2012 
dtd . 15 -3 - 2013, 
CE , I & A , Tvpm . 


3 


Biju T. Antony 


20 -5 - 1964 


8 - 3 - 1995 


8 -3 -1995 


29 -7-2013 


13 


PDC , NTC , D Man 
Mechanical 


A10 -34195 /2012 
dtd . 22 -7 - 2013 , 
CE, I & A , Tvpm . 


4 


Anesh Kumar, P. G . 


1-6 -1977 


6 -2-2004 


6 -2 -2004 


26 -9-2015 


5 


PDC , NTC , D Man 
Mechanical 


A10 -34195/2012 
dtd . 2 -9 - 2015 , 
CE , I & A , Tvpm . 


Name corrected 

as per Order 
No . IC2/43148/2018 

dtd .27 - 12 - 2018 
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KERALAGAZETTE 


[PARTIII 


10thDEC.2019] 


IRRIGATIONDEPARTMENT 


237 


പുനർദർഘാസ്പരസ്യം 


( 
1 
) 


നമ്പർഡി1-ടി.എൻ./2017-18. 


2019നവംബർ8. 


4,200 


-കേരളഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിപാലക്കാട്ചെറുകിടജലസേചനവിഭാഗംഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർതാഴെപറയുന്നപ്രവർത്തികൾക്ക്നിശ്ചിതയോഗ്യതയുള്ളകരാറുകാരിൽനിന്നുംപ്രവൃത്തിയുടെപേര്ആലേഖനംചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ചമത്സരസ്വഭാവമുള്ളദർഘാസുകൾതപാലിൽരജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ്പോസ്റ്റ്ആയിമാത്രംക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.തപാലിൽഉണ്ടാകുന്നകാലതാമസത്തിന്ഈവകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല.ദർഘാസുകൾതാഴെപറയുന്നതീയതിയിൽവൈകുന്നേരം3മണിവരെസ്വീകരിക്കുന്നതുംഅന്നേദിവസം3.30-ന്എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹംഅധികാരപ്പെടുത്തുന്നഉദ്യോഗസ്ഥനോതൽസമയംഹാജരായിട്ടുള്ളകരാറുകാരുടെസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽദർഘാസുകൾതുറക്കുന്നതാണ്.ഏതെങ്കിലുംകാരണവശാൽനിശ്ചിതദിവസംഅവധിയായിരുന്നാൽഅതിനടുത്തപ്രവർത്തിദിവസംദർഘാസുകൾപരിഗണിക്കുന്നതാണ്.ദർഘാസിന്റെകാലാവധിഅത്സ്വീകരിക്കുന്നതീയതിമുതൽരണ്ട്മാസംആയിരിക്കും. 


-411/0T/EE/MI/PKD-2019-20- 

കരടിപ്പാറലിഫിറ്റ്ഇറിഗേഷൻപദ്ധതിയുടെ1-8-2019മുതൽ31-7-2020വരെയുള്ളസമഗവാർഷികഅറ്റകുറ്റപണികൾ(AM2019-20FullycomprehensiveAnnualMaintenanceofKaradipparaLISforthewholepumpingseasonstartingfromIstAugust2019to31st 

July2020)അടങ്കൽതുക1,65,092512/0T/EE/MI/PKD-2019-20 

ആനക്കൽലിഫിറ്റ്ഇറിഗേഷൻപദ്ധതിയുടെ1-8-2019മുതൽ31-7-2020വരെയുള്ളസമഗ്രവാർഷികഅറ്റകുറ്റപണികൾ(AM2019-20FullycomprehensiveAnnualMaintenanceofAnakkalLISforthewholepumpingseasonstartingfromIstAugust2019to31stJuly2020)അടങ്കൽതുക?3,29,953 


-8,300 


-ക്രമദർഘാസ്നമ്പരുംപ്രവർത്തിയുടെനിരതദ്രവ്യംനമ്പർ പേരുംഅടങ്കൽതുകയും 


ദർഘാസ്പ്രമാണങ്ങൾവിതരണംചെയ്യുന്നതീയതിയുംസമയവും13-11-2019,1മണി. 


( 
1 
) 


(2) 


(3) 


4,500 


ദർഘാസ്പ്രമാണങ്ങൾസ്വീകരിക്കുന്നതീയതിയുംസമയവും-19-11-2019,3മണി. 


ദർഘാസ്(പമാണങ്ങൾതുറക്കുന്നതീയതിയുംസമയവും-19-11-2019,3.30മണി. 


പണിതീർക്കേണ്ടകാലാവധി31-7-2020. 


ദർഘാസ്ഫോറത്തിന്റെവിലക്രമനമ്പർ5-ന്?700+ജി.എസ്.റ്റി.മറ്റുള്ളവയ്ക്ക്?525+ജി.എസ്.റ്റി. 

-കരാറുകാരുടെവിഭാഗംഇലക്ട്രിക്കൽവിഭാഗംസി-യുംഅതിനുമുകളിലും. 


4,200 


108/OT/EE/MI/PKD-2019-20(RT) 

നെടുങ്കയംലിഫിറ്റ്ഇറിഗേഷൻപദ്ധതിയുടെ1-8-2019മുതൽ31-7-2020വരെയുള്ളസമഗവാർഷികഅറ്റകുറ്റപണികൾ(AM2019-20FullycomprehensiveAnnualMaintenanceofNedumkayamLISforthewholepumpingseasonstartingfromIstAugust2019to31stJuly2020)അടങ്കൽതുക?1,77,62709/OT/EE/MI/PKD-2019-20മൂങ്കിൽമടലിഫിറ്റ്ഇറിഗേഷൻപദ്ധതിയുടെ1-8-2019മുതൽ31-7-2020വരെയുള്ളസമഗവാർഷികഅറ്റകുറ്റപണികൾ(AM2019-20FullycomprehensiveAnnualMaintenanceofMoongilmadaLISforthewholepumpingseasonstartingfromIstAugust2019to31st 

July2020)അടങ്കൽതുക?1,65,762310/01/EE/MI/PKD-2019-20 

വലിയേരിലിഫിറ്റ്ഇറിഗേഷൻപദ്ധതിയുടെ1-8-2019മുതൽ31-7-2020വരെയുള്ളസമഗവാർഷികഅറ്റകുറ്റപണികൾ(AM2019-20FullycomprehensiveAnnualMaintenanceofValiyeriLISforthewholepumpingseasonstartingfromIstAugust2019to31stJuly2020)അടങ്കൽതുക?1,66,766 


ഇവരുടെഅഭാവത്തിൽഎസ്.എസ്.ഐ.-യുംജി.എസ്.റ്റി.രജിസ്ട്രേഷനുള്ളജലസേചനആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളഉയർന്നശേഷിമോട്ടോർപമ്പുസെറ്റുകളുടെഅടിയന്തിരഅറ്റകുറ്റപണികൾ,റിവൈൻഡിങ്,പരിപാലനംതുടങ്ങിയമേഖലകളിൽചുരുങ്ങിയത്ഒരുവർഷത്തെപ്രവർത്തിപരിചയമുള്ളവരുടെദർഘാസുകളുംനിബന്ധനകൾക്ക്വിധേയമായിപരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


4,200 


ദർഘാസ്പ്രമാണങ്ങളുംമറ്റ്വിശദവിവരങ്ങളുംഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെകാര്യാലയത്തിൽനിന്നുംലഭിക്കുന്നതാണ്.ദർഘാസ്പ്രമാണങ്ങൾപരസ്പരംകൈമാറാൻപാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.ദർഘാസുകളോടൊപ്പം200(ഇരുന്നൂറ്)മുദ്രപത്രത്തിൽപ്രാഥമികഉടമ്പടിഒപ്പിട്ട്അടക്കംചെയ്തിരിക്കണം.നിരതദ്രവ്യംനിർബന്ധമായുംസർക്കാർട്രഷറിയിൽനിന്നോ,നാഷണൽസേവിംഗ്സർട്ടിഫിക്കറ്റ്പോസ്റ്റാഫീസിൽനിന്നോ,ഷെഡ്യൂൾബാങ്കിൽ 


| 
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[PARTIII 


നിന്നോമാത്രംഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനിയറുടെപേരിൽവാങ്ങിയനിശ്ചിതതുകയ്ക്കുള്ളതുംഅദ്ദേഹത്തിന്ഏതുസമയത്തുംമാറത്തക്കവിധത്തിൽഅധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം.പ്രാഥമികഉടമ്പടിഅടക്കംചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുംആവശ്യമായനിരതദ്രവ്യംകെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായദർഘാസുകൾനിരസിക്കുന്നതാണ്.1989-ലെകേരളനിർമ്മാണതൊഴിലാളിക്ഷേമനിധിനിയമത്തിലെ(2)വകുപ്പ്അനുസരിച്ച്പണികൾഏറ്റെടുത്ത്നടത്തുന്നകരാറുകാരൻനിർമ്മാണപവർത്തിയുടെമൊത്തംചെലവിന്റെ1%നിർമ്മാണതൊഴിലാളിക്ഷേമനിധിഫണ്ടിലേക്ക്നൽകുവാൻബാധ്യസ്ഥനാണ്.കേരളപൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചനവകുപ്പുകളിലെദർഘാസുകളെസംബന്ധിച്ച്നിലവിലുള്ളഎല്ലാവ്യവസ്ഥകളുംഈദർഘാസിനുംബാധകമായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെകാര്യാലയം,പാലക്കാട്(ഫോൺ0491-2522808). 


(ഒപ്പ്)എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ 
, 
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